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Este manual contiene extractos literales o adaptaciones de textos legales españoles procedentes del Boletín Oficial del Estado (BOE), tales como la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, el Real Decreto 1627/1997, el Real Decreto 171/2004, la Ley 32/2006 de Subcontratación en el Sector de la Construcción y otras normas relacionadas.

De acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, los textos legales y reglamentarios son de dominio público, por lo que pueden ser citados o reproducidos libremente, siempre que se mantenga su fidelidad y se indique su fuente.

Este manual tiene un carácter divulgativo y formativo, destinado a orientar a profesionales y estudiantes en el ejercicio de la función de Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución, conforme a la normativa vigente en España.

Las interpretaciones, comentarios y explicaciones que acompañan a los textos legales son obra original de sus autores y están protegidas por derechos de autor. (año 2015)
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1.-PRÓLOGO
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1.-PRÓLOGO

Este es un manual  cuyo contenido trata de orientar a los nuevos profesionales con una visión de lo que en base a la experiencia profesional de sus creadores pretende ayudar para comprender y saber empezar a ejercer como Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución en España.

Con este manual esperamos que sirva al lector como ayuda para ejercer esta profesión que no es fácil, debido a su complejidad y amplio campo de actuación, pero que a los que nos gusta la prevención, es una de las profesiones que más desarrolla y amplia nuestro conocimiento en este campo.

Por ello estimado lector esperamos que le sea de provecho este manual que con tanto estima hemos desarrollado.
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2.-CONTENIDO
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2.-CONTENIDO

2.1.-QUE ES UN COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

2.1.1-Definición

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra: el técnico competente designado por el promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de obra, la aplicación de los principios que se mencionan en el articulo 8 de el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.






Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra: el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las tareas que se mencionan en el artículo 9 de el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. (posteriormente, este artículo, lo veremos en otro apartado).

En este manual vamos a estudiar al coordinador en fase de ejecución de la obra.
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2.1.2.-Requisitos

Para se Coordinador hay que ser técnico competente según indica el RD 1627/1997  y tener la capacidad suficiente en materia de seguridad y salud.

Según la ley de ordenación de edificación en su disposición adicional cuarta nos dice:

Las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para desempeñar la función de coordinador de seguridad y salud en obras de edificación, durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra, serán las de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, de acuerdo con sus competencias.

Para el resto de las obras que no estén incluidas en edificación como son las de obra civil, se debe consultar las competencias que designen los diferentes colegios profesionales y legislación específica.

Respecto a la formación necesaria mínima del coordinador nosotros recomendamos  remitirnos a la propuesta existente en la guía técnica del RD 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen  disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, anexo B en el cual nos indica la formación específica al respecto.








2.1.3.-Que no es

Estas negaciones tienes que recordarlas ya que cuando trabajes es fácil que las olvides y asumas lo que no debes, repítetelas a ti mismo si es necesario.

EL COORDINADOR EN FASE DE EJECUCIÓN:

No es el Técnico de Prevención.

No es el Promotor.

No es el empresario.

No es el Recurso Preventivo.

No es el Inspector de Trabajo.

No es un delegado de personal ni de prevención en la obra.

No es un comercial.

No es un montador ni inspector de protecciones.

No es un vigilante de accesos.

No es el servicio de prevención de nadie.
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Conforme vayas leyendo este manual irás entendiendo porque es importante que asumas tanto lo que eres, como lo que no eres, por eso te hacemos hincapié de primeras lo que no eres, lo cual luego irás comprendiendo mientras se desarrolla el contenido de este manual.

2.-CONTENIDO

2.2.-SITUACIÓN DEL COORDINADOR DENTRO DE LA OBRA

2.2.1.-Participes de la Obra

A continuación pasamos a describir cuales son los participes, por regla general, más representativos en las obras de construcción y la relación general que tiene el coordinador con ellos.

Promotor

Promotor: cualquier persona física o jurídica por cuenta de la cual se realice una obra. Cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista respecto de aquéllos.

“EL COORDINADOR ES CONTRATADO POR EL PROMOTOR”

Dirección Facultativa

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

Según la ley de ordenación de la edificación tenemos:

El director de obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto. Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del director de obra. Son obligaciones del director de obra:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y   cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.

- Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno.

- Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.

- Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de   obra,así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

- Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
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El director de la ejecución de la obra es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del director de la ejecución de la obra:

- Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante.

- Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de ensayos y pruebas precisas.

- Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

- Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.

- Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de   obra,así como elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación   final de las unidades de obra ejecutadas.

- Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
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“EL COORDINADOR ESTÁ INTEGRADO EN LA DIRECCIÓN FACULTATIVA”

Contratistas y Subcontratistas

Contratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al   contrato.

Subcontratista: la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Según  el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción:

1. Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a:

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15   de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en particular al desarrollar las   tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del presente Real Decreto (Estos artículos se verán después).

b. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

​c. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales,   teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre coordinación de   actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de   Riesgos Laborales (Este artículo se verá después), así como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el anexo IV del presente Real Decreto, durante la ejecución de la obra.

​d. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores  autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

​e. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en   materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.

​2. Los contratistas y los subcontratistas serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en   lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.

​Además, los contratistas y los subcontratistas responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

​3. Las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

“DEBEN CUMPLIR LAS INDICACIONES Y INSTRUCCIONES DADAS POR EL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD”

Autónomos

Autónomo: la persona física distinta del contratista y del   subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

1. Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

a. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15   de la Ley de Prevención de
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	Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de trabajadores que vayan a utilizarlos. En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos.


	Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.


	Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.


	Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.


	Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud.
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